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. oe Monatlicher Bericht tiber die Realisation der oe a 
; Produktion des Kabelwerks KOPENICH der SAG . ~ 


"Kabel" fiir den Export iiber das Ministerium 
fiir Aussenhandel der DDR. ; 
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Lfd. Benennung MaB- Fir den Monat Okt. 1951 Von Anfang . des Jahres 1951 Bestim- ce Nr. der 
Nr. ; ein- . fie mungs= Liefer- 
heit Menge Preis Menge i... .U-°Preis Vertragsfirma land Vertragsdetum Order 
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 lo 11 
ey eyo a 
1 Schlauchleitungen tem 99,361 1lo9 066.12 861.658 2494 837.68 . DAHA Promsyrio-IMPORT UdSSR 13.1.1951 E 1987, E 2823, 
Se _ _ 3416 3305 
2 Grubenkabel 9.» my ygil,2o4 1472 315.43 | 823.292 12341 716.84 dto dto dto dto | 
. , aH s Aer | . . - « 
3 Fernmeldekabel San ava 114.497 726 319.65 994 .600 7087 438.42 dto dto dto dto 
4 Kontrollkabel a Bie, oo B49 140 752.93 195.074 1391 295.35 dto dto dto dto 
wees s an " . - 
5 Installationsleitungen "\~" ‘1068.127 429 813.98  12799.848 4595 409.95 dto dto dto dto- 
6 Starkstromkabel (1% 0 "yi 19.759 247 734.94 429.569 4365 812.50 dto dto dto dto 
ae LA 
we ah 
\ 3125 608.05 32276 510.84 
7 lLackdrihte ae wt - it 3,200 lo 538.32 slektrim Warszawa,Polski Polen 3.4.1950 3/26 /60189 
ato oy t - - 17.400 67 201.73 dto dto —- dto ate 
dto t - - 7.569 63 445.15 dto dto dto EA Nr. 2544/ 
. 16/05/181 
141 185.20 
3125 608.05 32417 696.04 
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Berlin-KOpenick, den 2. November 1951 OO pty 
rane } 
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Generaldirektcr Werksdirektor | , Heuptbuchhalter 
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